Ś. P. 


ROMUALD FEKETE | 


b. oficer W. P. 


przezywszy lat 63, po Krötkiej a ciezkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zmarł dnia 10 czerwca 1960 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w poniedziałek dnia 13-g0 bm. o godzinie 15°, na który-to smutny obrzęd zaprasza 


Rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 14-go bm. o godzinie 9-tej rano w kościele parafialnym 
OO. Karmelitów na Piasku. 
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